ELECTION RESULTS FOR SPECIAL STATE ELECTION - ARLINGTON MASSACHUSETTS 03/04/2008 


REP IN GEISERAL COURT 

Election 

Summary 

Precinct 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

Registered Voters 

1019 

1334 

1309 

1430 

1288 

1524 

1546 

1462 

1406 

1516 

1461 

1502 

1392 

1412 

1465 

21066 

Times counted 

204 

175 

261 

219 

223 

445 

455 

418 

427 

454 

417 

417 

385 

355 

373 

5228 

% Turnout 

20% 

13% 

20% 

15% 

17% 

29% 

29% 

29% 

30% 

30% 

29% 

28% 

28% 

25% 

25% 

25 % 

Unused Votes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Write-in votes 

2 

2 

7 

0 

1 

4 

1 

1 

3 

6 

1 

1 

2 

0 

1 

32 

Jeffrey D. Thielman 

1 

2 

6 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

5 

1 

0 

1 

0 

1 

22 

Andrew E. O'Brien 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

No Name Entered 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

9 


143 

119 

204 

146 

162 

232 

357 

273 

277 

278 

259 

268 

249 

229 

270 

3466 

JOHN L WORDEN, III 

30 

50 

41 

65 

56 

201 

87 

137 

125 

159 

141 

133 

126 

109 

85 

1545 

ROBERT V VALERI 

29 

4 

9 

8 

4 

8 

10 

7 

22 

11 

16 

15 

8 

17 

17 

185 
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